494
Dreizehntes Capitel.
aafgestellt hat, sind die iiblichen. Fiir Chlorkaliumlosung in Wasser soil z. B. Bach Herrn Drecker l) sein
c = 1,022 — 0,016 03 y + 0,00016 #2.
y 1st der procentiscbe Salzgelialt der Losung. Fiir geringe Procent-gehalte kann die Formel, wie Herr Drecker selbst bemerkt, nicht stimmen, da fur Wasser c = 1,022 herauskomnien wiirde, was viel zu viel ist. Mit dem Werthe c = 1 fur Wasser liess sich aber die Formel den Ermittelungen nicht anpassen.
Eine  andere  von  Mathias fur  verdiinnte  Losungen  gegebene Formel lautet
5)
__
c —
+ w
n bedeutet die Zahl Grammaquivalente des Losungsmittels auf ein Gramm Equivalent geloster Substanz, a und 5 sind Constanten. Bei-spielsweise hat man
Na 01=Wasser a = 11,65,    5 = 20
H 01=Wasser a = 2,63,     6 = 10,71
n    \  c "beob. i		c ber.	Differ enz	n	c beob.	c ber.	Differenz
40	0,863	0,861	-f 0,002	40	0,855	0,852	+ 0,003
60	0,895	0,895	0,000	100	0,932	0,932	0,000
100	0,931	0,930	+ 0,001	200	0,964	0,965	— 0,001
200	0,962       . 0,962		0,000	400	0,979	0,982	— 0,003
400	0,978	0,978	0,000				
Die Uebereinstiramung zwischen Rechnung und Beobachtung ist gut. Je kleiner n, desto mehr naherb sich der berechnete Werth dem Yer-
haltniss y cl7 das  ware also  die  specifische Warme des  Salzes.    Fiir
Kochsalz kame 0,58 heraus, wahrend der thatsachliche Werth nur 0,21 betragt. Geht man von diesera letzteren Werthe aus, so dass a = 0,211) ware, und berechnet nun a aus dem Betrage von c fiir n = 400, so folgt I = 11,46, a = 2,41 und daniit fiir n = 40, c = 0,822, was urn 0,041 zu klein ist. Aus dem Werthe des c fiir n = 40 fande sich 1) = 8,39, a = 1,76 und fur n = 400 ergabe sich c = 0,984, was gegen den beobachteten Werth nur um 0,006 zu gross ist. Doch soil die Anwendbarkeit der Formel auf Losungen beschrankt sein, welche mindestens 25 Molekel Losungsmittel auf 1 Molekel geloster Substanz
enthalten.
Setzt man —
= C2 und bezieht die Mathias'sche Glei-
l) Dreckerj Wiedem. Ann., Bd, 34, S. 958.f.selbst dem
